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| BRENSTIERN PEON HAUSE 


ROTMISTRZ REZ. B. 1 PUŁKU SZWOLEŻERÓW, 
ZASTĘPCA KOMENDANTA PLACU W CZASIE 
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO, B. POSEŁ NA 
SEJM, DEKOROWANY KRZYŻEM VIRTUTI 
MILITARI, KRZYŻEM WALECZNYCH, KRZY- 
ŻEM NIEPODLEGŁOŚCI, KRZYŻEM PARTYZAN- 
CKIM I INNYMI ODZNACZENIAMI 


przeżywszy lat 75, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 13 października 1971 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odpra- 
wione zostanie w sobotę dnia 23 bm. o godzinie 13 
w kaplicy na cmentarzu Salwatorskim, po czym na- 
stąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego 
spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni 
w żałobie: 


ŻONA, CÓRKI, ZIĘCIOWIE, WNUKI I RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH D. Z. 9988/71 - 30 
w Krakowie 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 70-31 


